Z Klementisów EUGENIA 


BADO 


WDOWA PO KAPITANIE WOJSKA POLSKIEGO 
NAJUKOCHAŃSZA MAMUSIA I BABCIA 


przeżywszy lat 75, po długiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzona św. Sakramentami, zmarła 
dnia 29 listopada 1971 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 
wione zostanie we wtorek dnia 4 stycznia 1972 r. 
o godzinie 12 w kościele na cmentarzu Rakowickim, 
po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 
wiecznego spoczynku do grobowca rodzinnego, o czym 
zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


SYN, SYNOWA, WNUCZEK I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie D. Z. 12809/71 — 30 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel 579-21 


